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Part Number: RBE350A93-3722-01-5 
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Description: RING 
Inspection Dwg: RBE350A93-3722-01 Rev: 1 


INSPECTION SHEET 


Actual : Method of 
Accept | Reject Inspection 


Drawing Tolerance 
Dimension Dimension 


D a ee a 


@6.455 +.005 a, 
l +01 
+.01X.5° 
40 +01 


Comments 


Il 


il 
| 


Measured by: Checked by: | QC inspector: | 
Date: Date: Date: 


Engineering Approval: Date: 
If necessa - 


20.07.14 New Issue 
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